S. f P. 


ROMAN 


BROWSKI 


mgr farmacji 


przeżywszy lat 65, opatrzony sw. Sakramentami, 
zmarł dnia 26 stycznia 1961 roku w Pińczowie. 


Zwłoki sprowadzone zostaną do Krakowa. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w kościele 

na cmentarzu rakowickim w poniedziałek dnia 30 bm. o godzinie 13, 

po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok do grobowca rodzinnego, 
o czym zawiadamiaja pogrążeni w głębokim żalu: 


żona, syn, synowa i rodzina. 
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